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EGIDAS.A. 

Societe anonyme 

231, Val des Bons Malades, L - 2121 Luxembourg-Kirchberg 
B141704 

Extrait pour publication 

Nomination, renouvellement, fin de mandat des mandataires, des personnes 
chargees du controle des comptes et/ou du depositaire 


EGIDA S.A. a depose en date du 06/01/2017 aupres du registre de commerce et des societes, les informations suivantes : 

Personnes chargees du controle des comptes 

Inscription 

RIES Marco 

Adresse 

Fonction 

Duree du mandat 
Date de nomination 
Jusqu'a 

Radiation 

PLURIAUDIT S.A. 

Immatricule(e) sous le numero CH-514.3. 000. 888-4, Registre de Commerce du canton de Tessin, Suisse 
Fonction Commissaire aux comptes 


231, Val des Bons Malades 
2121, Luxembourg, Luxembourg 

Commissaire aux comptes 

Determinee 

15/12/2016 

I'assemblee generate qui se tiendra en I'annee 2019 
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